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zelnen Larvenperiode nacli und nach das gesammte Mitteldarmepithel 
befallt, — steht eine Massenneubildung von Zellen gegeniiber, welcbe 
sich ebenso periodisch erneiiert (kurz vor jeder Hautung), und von 
besonderen Nestern embryonaler Zellen in der Schleimhaut ausgeht. 
Diese Keimnester sind mit den Centren epithelialer Regene- 
ration gleicbwerthig, welche bei gewissen Insectenordnungen am 
blinden Grunde der sogenannten Mageudivertikel vorkommen, oder 
bei Saugetliieren am Grunde der tubularen Darmdriisen (Bizzozero). 

7) An der Basis der Cardial- sowie der Pylorusklappe, und zwar 
an der dem Mitteldarme zugekehrten Seite derselben, findet sich ein 
Keimring vor, in welchem bei jeder Larvenhautung voriibergehend 
eine kurze Periode reger Prolificitat sich kund giebt. Diese Keimringe 
dienen, wahrend der larvaren Evolution, ausschlieBlich zur VergroBe- 
rung der Klappen, an welchen sie sitzen. 

8) Der feste membranose Schlauch, welcher im Mitteldarme der 
Larve den Laubbrei umschlieBt, ist im Grunde cuticularenUrsprunges; 
er wird jedoch sehr bedeutend verstarkt und verdickt durch Aulage- 
rung von Gerinnseln, welche, nach Art der fibrinogenen Substanzen 
im Blute^ sich hier in den tropfenformigen Secretionsproducten der 
Epithelzellen ausscheiden. Dieser membranose Schlauch ist wohl 
nicht als ein einfaches Schutzmittel aufzufassen, welches die unmittel- 
bare Beriihrung zwischen Epithel und Mageninhalt verhindern soil. 
Vielmehr scheint er dazu bestimmt zu sein, den gesammten Magen- 
saft gegen die vordere Magenmiindung hinzuleiten, wo die eben ein- 
gefiihrte zerkleinerte Nahrung sogleich von demselben durchdrungen 
werden kann, noch bevor sie sich zu jener compacten und schwer 
durchsetzbaren Wurst zusammenballt, die weiter unten den ganzen 
Mitteldarm ausfiillt. 

4. Sperosoma Grimaldii Koehler. Nouveau genre dTchinolhurides. 

Par R. Koehler, Lyon. 

eingeg, 3. August 1897. 

Parmi les Echinides recueillis par wTHirondellea et par la »Prin- 
cesse Alices, et dont S. A. S. le Prince de Monaco m’a confie Tetude, 
se trouvent quelques echantillons d’un Echinothuride a caracteres 
tres remarquables et qui doit faire le type d’un genre nouveau pour 
lequel je propose le nom de Sperosoma^, Je n’ai pas pu decrire ce 
genre dans les Notes p r el im inair es que j’ai publiees en 1895 et 
en 1896, car il faisait partie de lots que j’ai recus apres la publication 


1 c-aipco, palpiter. 
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de ces Notes. Je me propose d’en donner ici une description som- 
maire, en attendant le mcmoire detaille, accompagnc de Planches, qui 
paraitra prochainement dans les Resultats scientifiques des 
campagnes de )>PHirondelle((, ou cet Echinide sera etudie en 
detail. 

Les zones ambulacraires de la face ventrale sont considerable- 
ment clargies, grace an developpement enorme pris par les plaques 
poriferes. Celles-ci, qui, dans les autres Echinothurides, restent pe- 
tites et apparaissent manifestement comme une partie detachee des 
plaques ambitlacraires correspondantes, prennent ici des dimensions 
extiaordinaires et elles arrivent a etre aussi grosses que les parties 
non poriferes de ces plaques. Chaque zone ambulacraire comprend, 
sur la face ventrale, trois paires de rangees de pores doubles; chaque 
pore etant porte par une plaque distincte, tr^s grande, il en resulte 
que ces zones sont constituees sur la face ventrale par quatre paires 
de rangees de plaques subegales. Dans le milieu de chaque zone, on 
trouve d’abord deux rangees medianes de plaques alternant ensemble; 
ces plaques sont grandes et irregulierement hexagonales. De chaque 
cote de cette double rangee mcdiane, viennent trois rangees distinctes 
et tres regulieres de plaques poriferes ; les deux rangees internes sont 
formees de plaques irregulierement losangiques et plus petites que 
celles de la rangee externe dont les plaques sont pentagonales et aussi 
grandes que celles de la rangee mediane non porifere. Chaque plaque 
porifere porte un pore double situe vers son bord distal. Entre le 
peristome et I’ambitus, on compte generalement quinze series de 
plaques. 

Les zones ambulacraires commencent au peristome par une 
portion moins etroite que le commencement de la zone interambula- 
craire voisine, puis elles s^elargissent progressivement jusqu’au dela 
de leur milieu; elles se retrecissent ensuite leg^rement, et, a Tambitus, 
leur largeur est a pen pres egale a celle des zones interambulacraires 
a ce meme niveau. 

.Lai a peine besoin de faire remarquer que la disposition regu- 
li^re des quatre paires de rangees de plaques ambulacraires signalces 
plus haut ne doit pas etre recherchee au voisinage immcdiat de Tam- 
bitus ou du peristome; elle n^apparait qu’a une distance, d’ailleurs 
rtes courte, de ces deux limites extremes. 

Sur la face dorsale du test, la disposition des zones ambulacraires 
est toute differente de celle que je viens d’indiquer; la transition se 
fait brusquemment a I’ambitus. Ces zones offrent une structure qui 
rappelle celle qui existe chez les autres Echinothurides. Chaque zone 
se presente sous forme dhin triangle isocele allonge, ayant a peu pres 
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les memes dimensions que les zones interambulacraires voisines et 
se montre composee de plaques minces, allongees, disposees sur deux 
rangees, au milieu de chacune desquelles on remarque les pores am- 
bulaciaires qni forment ime file mediane. Ces plaques sont presque 
toutes fragmentees en deux ou trois pieces distinctes et le mode de 
fragmentation differe suivant que Ton considere les plaques periphe- 
riques ou les plaques proximales. Dans la region peripherique du 
test, la moitie externe de la plaque est divisee par un sillon tangentiel 



Portion de la face ventrale d’un Sperosoma Grimaldii Koehler d’apr^s un exem- 
plaire mesurant 20 centimetres de diametre. a, zone ambulacraire; zone interam- 
bulacraire. 

en deux parties, Pune distale et Tautre proximale ; on distingue en 
outre, au milieu de cbaque rangee ambulacraire, une petite plaque 
independante qui porte un pore gemine. Un autre pore se trouve porte 
directement par la plaque elle-meme, en continuation du pore prece- 
dent. Dans la moitie proximale des zones ambulacraires, on n'observe 
plus cette petite plaque porifere indcpendant et tons les pores sont 
places directement sur les plaques. Celles-ci sont tantot entieres, tan- 
tot divisees en deux parties interne et externe: tres souvent on re- 
marque une alternance reguliere d’une plaque simple et d’une plaque 
divisee. 

Les zones ambulacraires de la face dorsale comprennent vingt- 
quatre a vingt-cinq paires de plaques principales entre le periprocte 
et I’ambitus. 

Les zones interambulacraires de la face ventrale commenceut au 
peristome par une portion tres etroite, ordinairement occupee par une 
plaque unique, triangulaire, a laquelle fait suite une autre plaque de 
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meine forme ; puis les plaques alterneiit et elles devieiinent ])entago- 
nales. La largeui* cle ces zones augmeiite ties leutement jusque vers 
le milieu de leur longueur: ati dela de ee niveau, la largeur s’accroit 
tres rapidement pour egalcr, k Fainbitus, celle de la zone ambulacraire. 
II en rcsulte que les zones interambulacraires ont, dans leur moitie 
pcripherique, la forme d’un eventail avec des cotes lateraux fortemeiit 
excaves qui se moulent sur le contour convexe de la zone ambulacraire 
adjacente. Les plaques des zones interambulacraires ventrales sont 
ties grosses et plus grandes que les plaques ambulacraires : du peri- 
stome a Fainbitus on ne compte, en effet, que neuf ou dix plaques 
alternant ensemble. Ces plaques sont d’abord tres larges et pentago- 
nales; celles qui avoisinent Fambitus deviennent tres allongces et rela- 
tivenient etroites. 

Sur la face dorsale du test, les zones interambulacraires ont a pen 
pres la meme largeur que les zones ambulacraires. Elies sont consti- 
tuees par des plaques etroites et allongces, disposces tres regulierement 
et un pen plus larges que les plaques ambulacraires: elles ne ferment 
(pie vingt a vingt et une rang(?es entre le periprocte et Fambitus. 

Les tubercules primaires les plus volumineux se trouvent sur la 
face ventrale, vers la periphcrie. Dans les zones ambulacraires, les 
tubercules primaires sont assez exactenient limites aux deux rangc^'es 
nmdianes de plaques non poriferes et k la rang(!*e externe poriferc ; 
quatre ou cinq, parfois meme six plaques pcripheriques successives off- 
rent de ces gros tubercules. Les autres plaques portent des tubercules 
seeondaires qui sont assez abondants, mais qui font ordinairement 
d(3faut sur les plaques pourvues de tubercules primaires. Leurs dimen- 
sions diminuent notablememt a mesure qu'on se rapproche du 'pvii- 
stome. Le reste de la surface des plaques est convert de tubercules 
miliaires. Le passage des gros tubercules primaires pcripheriques aux 
tubercules seeondaires de la region centrale ne se fait pas brusque- 
ment comme dans certaines especes de Fhormosoma. 

Dans les zones interambulacraires de la face ventrale, les plaques, 
gcncralement au nombre de trois, qui avoisinent Fambitus, portent 
chacune deux gros tubercules primaires et en outre quelques tuber- 
cules seeondaires et des tubercules miliaires. Les autres plaques ne 
portent que des tubercules seeondaires et miliaires. 

A la face dorsale. on observe, dans la region pcripherique des 
zones ambulacraires, quelques tubercules primaires irregulicrement 
disposes et pen nombreux; ils sont plus petits que sur la face ventrale. 
Dans les zones interambulacraires, les tubercules j)riinaires ferment 
vers le milieu de chaque rangee de plaques, une file assez r(!‘gulierc 
qui s etend jus([u‘a une petite distance du p(!‘riprocte, mais toutes les 
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plaques ne portent pas de ces tubercnles primaires. Les tiibercules 
secondaires soiit j)lus nombreux que sur les zones ambulacraires et la 
plnpart des plaques en portent deux ou trois chacune. 

Les piquants priinaireSj portes ])ar les gros tubercules primaires 
de la face ventrale. vers I’ambitus, sont pourvus d^in cone terminal. 
Ces piquants sont tres developpes et leur longueur atteint 3G a 3S milli- 
metres; ils sont ties legerement recourbes. Les piquants secondaires 
sont droits et amincis ii Textremite; eiifiu les piquants portes par les 
plus petits tubercules sont minces et effiles. Sur la face dorsale, les 
piquants sont beaucoup plus courts que sur la face ventrale; ils sont 
aussi moins nombreux, ce qui fait que cette face parait toujours plus 
ou moins nue. 

Les pedicellaires sont de deux sortes: les uns sont des pedicel- 
laires tridactyles, de grandes dimensions; dans les plus gros, la hauteur 
de la tete atteint 1,S millimetres. Les valves sont larges, epaisses et 
elles se rcninissent par toute la longueur de leur bord libre qui offre 
des ondulations, mais pas de veritables denticulations. La hampe est 
longue. Ces pedicellaires se rencontrent surtout sur la face ventrale. 
La deuxieme forme comprend ces pedicellaires dits ophi ce phales , 
ii valves elargies a Textremite libre et identiques a ceux qu’on troiive 
abondamment ehez tons les Echinothurides. 

Le Sperosoma GrimalcUi atteint de grandes dimensions; plusieurs 
ecliantillons capturees par oPHirondelle « et la >iPrincesse Alice « out 
un diametre superieur a 22 centimetres. Tons les exemplaires re- 
cueillis proviennent des parages des Acores. 

Ce type est un des Ecliinodermes les plus remarquables decou- 
verts par ))rHirondelle« : je prie S. A. S. le Prince de Monaco de vou- 
loir bien en accepter la dedicace. 

Le genre Speroso7)ia peut etre caraeterise de la maniere suivante: 

G. Sperosojna nov. gen. Les zones ambulacraires de la face ven- 
trale sont considerablement elargies par suite du developiiement ex- 
agerc des plaques poriferes qui atteignent une taille voisine de celle 
des plaques ambulacraires principales. Celles-ci forment, dans chaque 
zone ambulacraire, deux rangees medianes aecompagnees de chaque 
cote par trois rangees distinctes de plaques poriferes dont chacune 
offre une paire unique de pores. Les zones interambiilacraires de la 
face ventrale sont au contraire considerablement retrecies, au moins 
dans la moitie proximale. Sur la face dorsale, les zones ambulacraires 
et interambulacraires offrent les memes dimensions et la meme forme 
triangulaire; les pores aquiferes forment, au milieu de chaque zone 
ambulacraire, une rangee unique et reguliere. Le test est tres flexible 




et la cavitc generale ne renferme pas dc muscles verticaiix (|ui la 
cloisonnent comme dans le genre Asthoiosoma. 

Les autres Echinotliurides reciieillis par MFIIirondellea et par la 
)jl’rincesse Alicea comprennent de nombreiix Asthenosoma hystrix et 
line variete de Phormosoma liiculcntum [Ph. hiculentum var. altanticum) 
quo j’ai du distinguer du type d’Agassiz, surtout a cause des diffe- 
rences dans la forme des pedicellaires. J’ai utilise ce materiel, ainsi que 
de nombreiix cchantillons de Phormosoma placenta que j’ai reciieillis 
a bord du »Caudan«, dans le golfe de Gascogne, pour faire quelques 
recherches sur Forganisation interne des Eebinothurides. Mais I’etat 
de conservation des cchantillons m a force ii limiter mes observations 
a (pielques points seulement. 

J’ai reconnu la presence des organes de Stewart dans les Phor- 
mosoma atlanticum^ Asthenosoma hystrix et Sperosoma Grhnaldii, La 
decouverte de ces organes dans le Phormosoma atlanticum est d’autant 
plus intcressante qu’ils font defaut dans d’autres especes du meme 
genre: Bell a, en effet, affirme qu’e ces organes manquaient dans les 
Phormosoma placenta, hursarium et tenue: j’ai pu confirmer son obser- 
vation chez le Ph, placenta. Dans les trois especes que j’ai etudiee, 
ces organes sont tres developpcs, surtout chez le Sperosoma Grimaldii^ 
et ils atteignent plusieurs centimetres de longueur. 

J'ai egalement reconnu fexistence d’un siphon intestinal dans les 
([uatre especes que j’ai pu dissequer. La presence de cet organe chez 
les Echinothurides ne me parait pas avoir encore ete mentionnee; je 
n’en trouve meme pas la moindre indication dans les figures represen- 
tant le tube digestif de ces animaux qui ont ete publiees soit par Agas- 
siz, soit par les freres Sarrasin. Le siphon intestinal faisant defaut 
dans la famille voisine des Cidarides, on les organes de Stewart sont 
])resents, il etait interessant d’en reconnaitre I’existence chez les Echi- 
nothuridcs. 

J’ajouterai quo, par la disposition des mesenteres et des filaments 
musculaires et conjonctifs qui relient le tube digestif a la face interne 
des teguments, le genre Speroso?na se rapproche des Phormosoma et 
s’eloigne des Asthenosoma \ il n’offre pas, eii effet, ces muscles puissants 
si remarquables qui partagent la cavite generale des Asthenosoma et 
earacterisent ce dernier genre. Je montrerai, dans un autre travail, 
que ces muscles sont deja indiques dans les genres Phormosoma et 
Sperosoma: ils sont, en effet, homologues aux filaments musculaires et 
conjonctifs ([ui rattaclient le tube digestif an test et ces filaments n’oiit 
qu’a prendre un grand dcveloppement et une disposition reguliere 
pour acquerir la structure caractcristique des Asthenosoma. 

Jjy on-M oiiplaisir, 31 juillet 1897. 
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